ZOFIA RYCHLICKA 


przeżywszy lat 21, 


po długich a dolegliwych cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła w środę dnia 14-go Listopada 1900 r. 


W smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie w piątek; dnia 
16-go,b. m. o godzinie 3. popołudniu z placu Matejki L. 5. 


Z Drukarni Jagiellońskiej w Krakowie (Jayielloúska 10). 


